こんなことがでさます . 

必ずお守りください（安全上の注意) 

各部のなまえとはたらさ . 

初めてお使いになるとさは . 


暖房する . 

自動的に運転を開始する 

<おはよラタイマー> 

1時間後に自動的に運転を停止する 

<おやすみタイマー> 
タイマーを組み合わせて、 

こんな使いかたわでさます 
部屋びあたたまったあと、 

自動的に温度を抑える<セーブ運転> 
スイッチ操作をでさないようにする 

<操作□ック> • 
ブヴー音の有無を切り替える . 


日常の点検.お手入れ . 23 

こんなときは . 25 

停電したとき . 25 

運転中に、フィルター掃除表示び点滅したとさ •• ‘2己 

長期間使用しないとさ . 25 

故障•異常かな？と思ったら . 26 

王な仕ネホ . 〇〇 

初其月言又ん一見 . 00 

外形寸法図 . 31 

ア フターヴー ビス . 31 

保証書 . 裏表紙 


ち< じ 


品名 


機器コード 


型式 


NR-B120FH-WH 

NR-B135FH-WH 


110491210517 GFH-2401S 
110491210520 GFH-4001S 



爲 

換気必要 


1時間に1〜2回程度(約！〜2 
分)、換気ずる 


室内で換気不充分な状態で使用すると、一酸 
化炭素中毒を起こし、死 t 事故の原因になり 
よ9 〇 


このたびは弊社製品をお求めいたださまして、まことにありびとラございます。 

* この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。 

* 保証書(裏表紙)は必ずお買い上げ曰-販売店名などの記入を確かめて < ださい。 
* この取扱説明書(保証書付)はいつでもご覧になれるところに保管してください。 


TOKYO GAS 


SBA8433 


111111 国 IBIII 

*SBA8433* 


ガスフアン ヒーター 

取扱説明書 保証書付 


まずはじめに 


使いかた 


2 3 0 2 


4 


6 
I- 


8 


9 

I- 


洗 


引益 


必要なときに 


































































こんなことびでさまず 


暖房 


温風でお部屋をあたためまず。 


連続8時間暖房運転すると、 
消し忘れ防止のため、 
自動的に運転を停止します。 
<8時間自動消火機能> 



タイ7— 


設定時間がたてば、自動で運転開始。 




セーブ運転 


あたたまれば、自動で控えめ運転に。 



あたためすざを防ぎなびら 

30分 

30分 

無駄な<上手にお部屋を 



あたためられます 

設定室温 

rc 低めで 

八 / 


\運転 


〇 


さらに rc 低めで 

，運転 


〇 


操作□ック 


スイツチ操作をでをないようにしまず。 



おテさまびいたずらしたり、 
誤ってスイッチを押したりしても 
作動しないように設定でさます。 


















































必ずお守りください(ま全上のま意)- 1 

お使いになるちや他のちへの危害* *財産への損害を未然に防止するために、次のような区分-表示をしています。 
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいたださ、内容をよく理解して正しくお使いください。 


A 危険 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び死 t 、 重傷を負う危険、または火災の危 
険び差し迫って生じることび想定される内容を示しています。 

A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び死 t 、 重傷を負ラ可能性、または火災の 
可能性び想定される内容を示しています。 

A ま思 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び傷害を負ラ可能性および物的損害のみの 
発生び想定される内容を示しています。 

お願い 

安全に快適に使用していただくために、理解していたださたい内容を示しています。 


緊急時-異常時は 


危険 I 



A 警告 


© * 地震、乂災などの緊急の場合 

ただちに使用を中止し、ガス检とメーターのガス检を閉める（つまみのないガス检は、ガス检か!5ガス 
必ずぉこなぅ コ-ドを外ず） 

* 点乂しない場合/使用中に異常な臭気、異常音、異常な温度を感じた場合/使用途中で消乂する場合 
な=ただちに使用を中止し、ガス检を閉める（つまみのないガス检は、ガス栓か!5ガスコードを外ず） 

* 使用中に異常があった場合 

原 f 故障.異常かな？と思った!5」 C ^ P 26 〜 29) に従い処置をする 

※処置をしても直5ない場合は、使用を中止し、 P ぶ売店または、もよりのガス事業者(供給業者)に連絡する 


まずはじめに 
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1 時間に 1 〜 2 回程度(約 1 〜 2 分)、換気ずる 


爲 

換気必要 


換気び巧分にできない場所(窓が凍結ずる場所、地 
下室など)では、機器を使用しない 

禁止一酸化炭素中毒を起こし、死 t 事故の原因になり 
ます。 


A 警告 

0 


スリムプラグ-ゴム管-機器用ソケット-クチコ’ 
ム付ガスホースは使用しない 


禁止 






令 

So 


ten 


ス u ム 
プラグ 


ゴム管 


機器用 
ソケット 


W 

クチゴム付 
ガス ホース 


〇 

必ずおこなう 


ガス漏れび生じ、爆発や火災の原因になります。 

必ず当社指定のガスコードを使用し、接続の際に 
はガスコードにゴミなどの異物がないことを確認 
し、確実に接続する 


く取り付け> 

カチッと音びする 
まで差し込む 


<取り外し> 

ス U —ブを矢印の 
方向に引っ張る 



確実に接続されていないとガス漏れび生じ、爆発 
や火災の原因になります。 


A 警告1 


A 警告 


© 必ず本体裏面の銘板に表示のガス種.電 
源を使用ずる 

必ずおこなう 他のガス種-電源を使用すると機器び正 
常に作動しなくなり、異常燃焼し、一酸 
化炭素中毒などの原因になります。 



必ずお守りくださし、(ま全上のま意)-2 

ガスコード-機器の仕様-換気について 





を 


か観り 


用，心す入開で 
使起ま出上気 
でをりの7^換 
態毒な風に 

5素因幼率 
分炭原たを効 
充化のしど、 

不酸故転なと 
気-事運窓る 
換、 t をるす。 夕 < -/U ノ r 
でと死扇ありす扇あた 
内る、気のたま気に 
室すし換りけさ換置 A 


扇娘あ 
気。び 
換い合 
、さ場 
はだい 
さ < な 
とてさ 
るけで 

転を換 
運窓に 
をる分 


ホ 


ホ 


ホ 



必使ぉ 
ザをホ 
識具造 
知 H 改 
『ホ • 

専巧理 

な身廖 

度自！ 

高ごた 
はまし 
解さ解 
分客分 
•おに 
造、巧い 


因 

原 

の 

障 

故 

器 

機 

災 

火 

毒 

中 

素す 


告 


改め絶な 炭ま 
•たてわ 化り 
理なしな 酸な 
修要用こ- に 


0 } 


禁 

解 

分 
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お願い 


雷が鳴りはじめた5、運輯を停止し、電源 
プラグを抜く 

そのままにしておくと、過電流により機器 
故障の原因になります。 I 


な意 


〇 

必ずおこなう 


段差のある床面に置<場合は、温風 
吹出し□か5約100 cml ^ U 上離す 


♦ 


〇 

おずおこなう 


温風び当たる部分び変色したり、ひ 
び割れしたりする原因になります。 

機器は必ず水平な所(確実に設置 
できる所)に設置ずる 


A 警告 


0 

禁止 


温風吹出し□の前に物を置いたり、温風吹出 
し□に紙•巧-異物などを入れたりしない 
機器の後面(エアフィルター)を物でふさがない 

機器び異常燃焼し、一酸化炭素中毒‘やけど， 
火災-機器故障の原因になります。 

また、温風び床面に滞留して、床やじゅうた 
んなどの変色*ひび割れの原因になります。 


ぶ意 


0 部屋の出入り□など、人の 
通るところに置かない 

禁止機器び転倒し、機器故障の 
原因になります。 



A ミ主意 


0 乾燥室、溫室、飼育室など、特殊 
な場所に設置しない 

禁止植物び枯れたり、動物び死じする 
原因になります。 


温風吹出し□から 
約1日 Ocml ^ iLb 離す 

V_ _ y 


A 警告 I 

© 機器と周囲とは巧分な距離を設ける 

(壁面-家具-カーテンなどとは離す、暖炉など機器 
が囲まれる場所で使用しない） 

充分な距離を確保しないと、火災や機器過熱によるや 
けどの原因になります。 


上ち 4.5 cmiU 上 



機器と周囲との距離-機器の設置場所などについて 


機器側面 


まずはじめに 


ど 食機.害 
な 腐てたを 
剤 いらびま康。 
虫な かさ。健す 
防し 剤びす、ま 
• S 溶属まりり 
品使 系金りたな 
薬で 素、なしに 
学所 塩しにび因 
化鳥 や生因臭原 
やる ス発原異る 
-すガびのやす 
レ用 ンス障臭り 
-— ^プ使 □ガ故激た 
意スをフ 性器刺し 
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ぶ、ずお守りください(を全上のま意)- 3 


電源プラグ-お手入れなどについて 


A 警告 


0 電源コード、電源プラグの破損-加工をしない 

(束ねたり、無理に巧ばたり、引っ張ったり、物を 
趣、卜 載せたり、衝撃を与えたりして無理な力を加えない。 
^ 傷つけない。加工をしない） 

感電、ショート、火災の原因になります。 


© 電源プラグは根元まで確実に差し込む 

差し込みび不充分だと、感電や火災の原因になりま 

必ずおこなうす。 


A 注意 [ 



掃除などで故意に水をかけない 

感電や機器故障の原因になりま 


水めれ禁止 



〇 

必ずおこなう 


電源プラグのホコリは定期的に取る 


ホコ U びたまると、火災の原因にな 
ります。電源プラグを抜さ、乾いた 
布で而いてください。 



A 注意 



電源プラグはめれた手でさわ5な 
い 


めれ手禁止感電の原因になります。 


お願い 


!定期的に (3 シーズンに1回程度)点検 
■整備(有料)を受ける 

■機器内部にホコリびたまっている状 
■態でそのまま使用すると、思わめ事 
故の原因になります。 


ぶ意 


〇 


電源プラグは、電源コードを持た 
ずに電源プラグを持って巧く 

必ず おこなう 電源コードを持って抜くと、電源 
コードび破損し、発熱•乂災•感 
電の原因になります。 




A 警告 


ぶ意 


0 エアフィルターを外したまま運乾をしない 

ホコ U び機器内部に入り、機器故障の原因に 
禁止なります。 

0 エアフィルターを外したときは、機器内部に 
触れたり、指や鉛筆などを入れたりしない 

禁止やけどやケガの原因になります。 


0 電源コンセントや配線器具の定格 
を超える使いかたや、 AC 100 V 
ホち止 m 外で使ねない 

たこ足配線などで定格を超えた使 
いかたをすると、発熱による火災 
の原因になります。 


A 警告 


0 電源プラグを抜いたり、ガス检を閉じたりし 
て、運おを停止させない 

禁止機器の過熱によるやけどや、機器の変形•機 
器故障の原因になります。 




































































その他の警告-注意-お願い- 


な意 


0 

禁止 


暖房運乾したまま移動しない 

ガスコードび折れて異常燃焼の原 
因になったり、ガスコードの接続 
び不完全になりガス漏れの原因に 
なったりします。 

また、やけどの原因にもなります。 



A 警告 


0 

禁止 


ガスコードは継ざ足したり、壁- 
天井などを通したりしない 

接続部からガス漏れび生じ、火災 
の原因になります。 


A ミ主意 


〇 

おずおこなう 


ルさなお子さまびいるご家庭で 
は、お子さまが誤った使いかたを 
しないようま意する 

機器故障や思わめ事故の原因にな 
ります。 


A 警告 


0 

禁止 


ガスコードの上に物を載せたり、 
ガスコードを機器に触れさせたり 
しない 

ガスコードび破損し、ガス漏れび 
生じ、火災の原因になります。 


A 注意 


0 機器の上には腰をかけない 

やけど*ケガ*機器の変形による 
禁止ガス漏れ-不完全燃焼-機器故障 
の原因になります。 



A ミ主意 


么 

回転物ま意 


温風吹出し □ に指や棒を入れたり 
ふさいだ0しない 

ファンび高速で回転しているため 
やけど-ケガ-機器故障の原因に 
なります。（特にルさなお子さま 
のいるご家庭はごま意ください） 


A 警告 


0 

禁止 


0 

禁止 


温風を長時間、体に当てない 

低温やけどの原因になります。 

(特におテさまやお年寄り、体の不自由な 
ち、お酒や睡眠薬を飲まれたちび使用す 
る場合には、まわりの人び注意してあげ 
ることび必要です） 

暖房運乾したまま就寝したり、外出した 
りしない(おはようタイ7—、おやすみ夕 
イマ ーは 除く） 

酸欠による一酸化炭素中毒や、火災の原 
因になります。 


まずはじめに 
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必ずお守りくださし、(ま全上のま意)- 4 

その他の警告 • 


A ミ主意 [ 

A ミ主意 

直射日光の当たる場所や、高温、 

( nJ 多湿になる場所に置かない 

禁止機器故障の原因になります。 

•••••• 

ベ"棚の下など落下物の危険のあると 
ころでは使用しない 

禁止落下により、乂災や機器故障の原 
因になります。 


機器の上にコップや花瓶などを載 
せない 

機器上部は不安定なため、落下に 
より、機器故障やケガの原因にな 
ります。 



0 燃えやずい物を近くに置かない 
(樹脂製品、本、タオルなど） 

禁止火災の原因になります。 


0 機器の周囲では、スプレー-な油-ガソリン-ベンジン 
など引乂のおそれのある物を置いたり使用したりしない 

禁止引火して火災の原因になります。 


A ミ主意 


0 

禁止 


暖房 m 外の用途(巧類の乾燥など) 
には使用しない 

また、巧類.毛布.シーツなどを 
機器の上に置いたり掛けたりしな 
い 



火災や事故の原因になります。 
また、機器の変形や故障の原因に 
なります。 


0 スプレーやカセットこんろ用ボンベなどを、温風の当 
たる場所に置かない、使用しない 

禁止熱でスプレー*ボンベなどの吿内の圧力び上びり、爆 
発する原因になります。 


お願い： 

機器の近くで、ヘアスプレーや制汗スプレーなどシリコンの入つ， 
たスプレーを使わない ， 

不完全燃焼防止装置び故障する原因になります。 ： 
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注意-お願い-2 


A 警告 


© 使用後は必ず消乂する 

そのままにしておくと、火災の原 
必ずおこなう 因になります。 


な意 


0 強い風の吹さ込む所では使用しな 
い 

禁止立ち消えの原因になります。 



お願い I 

業務用の用途では使用しない 

この製品は家庭用ですので、業務用の用途 
で使用すると、製品の寿命を著しく縮めま 
す。この場合の修理は、保証期間内でわ有 
料になります。 

壁に掛けたり、机や台にのせて使用しない 

落下や転倒により、ケガの原因になりま 
す。 


A 注意 



接触禁止 


使用中•消乂直後は、操作部•取つ 
手 m 外は高温になっているので、 
手を触れない 

やけどやケガの原因になります。 


A ミ主意 



禁止 


温風吹出し□のルーノ（一の角度を 
無理に変えない 

機器故障の原因になります。 

また、床やじゆラたんなどの変色 
の原因になります。 


ぶ意 


ろ 


お部屋の空気び巧れているとこ 
では使用しない 

禁止使用環境によっては、温風に巻さ 
込まれたホコ IJ やタノ くコの煙など 
により、じゆうたんの温風の当た 
る部分び変色する(巧れる)原因に 
なります。 


な意 


0 

禁止 


電気カーペット-温水マットの上 
には設置しない 

機器の重みで、電気カーペット • 
温水マットび故障する原因になり 
ます 0 

また、電気カーペット*温水マッ 
卜の熱により、機器び正しく制御 
でさな<なる原因になります。 


A ミ主意 


〇 

必ずおこなう 


毛足の長いじゅうたん • クッ 
シヨンフ□ア ー. その他熱で 
変色しやずい巧面で使用する 
場合は、機器の下に丈夫な不 
燃性の敷き板などを敷く 

熱により、じゅうたんの毛足 
やクッシヨンフ□アーなどび 
変色する原因になります。 



ミ^卿 


まずはじめに 
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各部のなまえとはたらを 


本体 



感温部(内部） 

ここで室温を測ります。：‘ 


取っ手 

'機器を持ち上げる 



下記の表示画面は説明用 
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操作部 


です。実際の運転のとさは、運転の状態によって異なる表示をします。 


おはようスイッチ-ランプ(緑） 

' * おはようタイマーの設定•解除に。 

( 煩 =P 16 ) 

* おはようタイマー設定中、ランプ 
び点なします。 

* ブヴー音の有無の切り替え時に。 

(原 P 22) 

おやずみスイッチ-ランプ(緑） 

: * おやすみタイマーの設定•解除に。 

/ (^ P 18) 

:: * おやすみタイマー設定中、ランプ 
/ び点なします。 

これを表示していると フィルター掃除表示 

さは、王巧ィ王至ミ显（目女） : . 

を表示しています。 / 


室温/時間台わせスイッチ 

•: * 室温の設定に。 (^ P 14) 

/ * おはよラタイマーの設定時に。 

:: 0 ^P 16 ) 

:: * ブヴー音の有無の切り替え時に。 
/ (が 22) 

□ックスイッチ 

^票作□ックの設定•解除に。 (^ P 21) 

セーブスイッチ- 
ランプ (緑） 

:: * セーブ運農の設定. 
/ 解除に。 (^ P 20) 

/ * セーブ運転中、ラ 

:’ ンプび点灯します。 




これを表示している 
と^は、設定温度を 
表のしています D 


おはよラタイマーを 
30分刻みで設定し 
たとさに表示します。 


□ック表示 

操作□ック中、表示び緑 
に点灯します。 (^ P 21) 


表示部 


* 現在室温(目安)や設定温度を 
表示します。 （ tyP 14) 

* おはようタイマーの設定時間 • 
残り時間を表示します。 

(な中 16) 

* 不具合び生じたとさ、故障表 
示をします。 (^ P 26 ) 


/運転スィッチ- 
ランプ(赤） 

^暖房運転の入•切に。 

(t^P14) 
* 暖房運転中、ランプ 
び点灯します。 


まずはじめに 
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初めてお使いになるときは 


1. 箱か6機器を取り出す 

機器を保護していたダンボールやビニールなどは、収納時に必要なため、捨てずに元の箱へ入れて、 
保管してください。 


2 . 


機器を適切な場所に置く 

ちの範囲内に障害物びないように置いてください。 
(その他の注意点については、 P 日をご覧ください） 


上ち 4.5 cmiU 上 



左 

1己 cm じ(上 


前ち 
1 00 cmiU ± 


後ち 

4.5 cmiU 上 


ち 

4.5 cmiiLb 


3. ガスコードを準備する 

ガスコー ドは、必ず機器のガス消費量と見合ったわのをご使用ください。 

合っていないガスコードを使用すると、ガス流量び不足し、機器の性能び充分に発揮でさない場 
合びあります。 


4. ガスコードを、機器の 
ガス接続□に差し込む 

ガスコードおよびガス接続□に、傷やゴ S などの異 
物びないことを確認してください。 


* 細い方を「カチッ」 
と音びするまで差 
し込む。 

* 引っ張っても抜け 
ないことを確認す 
る 0 



5. ガスコードをガス栓に差し込む 


ガス栓につまみやレバーびついている場合 ガスコンセント接続のガス栓の場合 


ガスコードを差し込み、 
ガス栓を「開」にする。 


フタのち側を押して 
フタを開ける。 



ガスコードを差し込む。 
(ガス栓び開きます） 




6. 電源プラグを電源コンセント 
に差し込む 
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取り外すとさは、フタのち側を押して 
ガスコードを外す。（ガス栓び閉じます） 





•しば!5 く使用しなかったあ 
とや、ガスコードを外した 
友とは 

ガスコー ド内に空気び入ってしまい、 
再使用時に着乂してち乂び消える場 
合びあります。このような場合、機 
器び一度だけ再点乂の動作をするた 
め、点乂に時間びかかることびあり 
ます。 

•初めてお使いになると、表 
示部に r •' !」 r 污」が点滅ず 
る場合がありまず 

運転スイッチを「切」「入」してみてく 
ださい。 


まずはじめに 
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暖房ずる 



7運転スイッチを r 入」にする 

(暖房開始） 一 


室温/時間 


室温/時間合わせ 


ピッと鳴る 
、まで押す 


現在温度 


セーブ 


運転 

入/切 


' □ック同時押し- 


(例： 22む） 


6 - 


2室溫を設定する 

室温/時間 室温/時間合わせ 



く停止したいとき> 

運転スイッチを 
「切 J にする 



74 




































































* 現在室温（目安)を表示します。 

* 燃焼び始まると、運転ランプ点灯。 
頤在室温(目安)の表示について】 


表示 

し 

卜班 

卜！ 

現在室温(目安） 

crciu 下 

rc 〜3〇で 

srciu 上 


【設定温度の範囲】 


表示 

し 

あ〜说 

H 

設定温度 

] 日 。 C 

] 6む〜26で 

最大能力で連続燃焼 


* 操作後、約10秒たつと現在室温(目安)の表示に戻ります。 
* 設定すると、記憶します。 


* 運転ランプ消な。 


運乾停止後は、機器内の溫度を下げるためにファンを回して 
溫風吹出し□より風を出します。 

ファンが止まるまでは、電源プラグを巧かないでください。 

(機器内に熱びこわると、変形や機器故障、やけどの原因にな 
ります） 


•機器に表示ずる現在室温と、 
実際の温度とは、必ずしち 
一致しません 

* 室温は、機器の裏側にある「感温部」 
で測っているため、部屋全体の温 
度とは異なる場合びあります。 

* 運転停止後しばら< して再度運転 
した場合、燃焼開始後約3〜4分間 
は、室温を高<表示する場合びあ 
ります。 

•停電したり、電源プラグを 
抜いたりしても 

設定温度は記憶しています。 


m 


表巧部に ru !」が点減する 

8時間自動消乂機能びはたらい 
て、運転を停止しました。 

引さ続さ運転したい場合は、運転ス 
イッチをいったん「切」にし、再度「入」 
にしてください。 


表示部に「,••'」「公」が 
—点滅ずる 

運転スイッチを「切」「入」してみてく 
ださい。 


m 


燃焼が開始しない 

運転停止後にすぐ運転スイッチ 
を押しても、しばらく（約3日秒)の間 
は、燃焼を開始しません。 


運転しても、なかなか 
* •点乂しない 

しばらく使用しなかったあとや、ガス 
コードを外したとさなどに、ガスコー 
ド内に空気び入ってしまい、着乂して 
わ乂び消える場合びあります。 
このような場合、機器び一度だけ再 
点乂の動作をするため、点乂に時間 
びかかることびあります。 

^設定温度より、現在室 
M 温が高くなる 

部屋の構造-機器の設置場所-外気 
温などによっては、設定温度より高 
くなる場合びあります。このような 
場合、いったん運転を停止して<だ 
さい。 


■8 時間自動消乂機能 

連続で8時間暖房運転をすると、自動的に 
運転を停止します。 


消し忘れ防止になるね 



使いかた 
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自動的に運おを開始するくおはようタイマー > 



設定時間びたてば、自動で 
運転開始。 

(あたたかいお部屋でおめざめ) 



室温/時間 


室温/時間合わせ 



-□ック同時押し一 


運転 

入/切 



2 


準備 


①ご 希望の温度に設定しておく （原 4 〜 1曰） . 最高26でまで設定でき 

⑤ 何時間後(何分後)に運転を開始したいか、計算しておく . 例)現在午後9:30で、 

「9時間30分」後とな 



おはぶ5スイッチを 
r 入」にする 



室温/時間合わせ 



□ック同時巧し 一^ 


2運輯開始までの時間を設定する 


( 政た : rc ノ 


おはようタイマーを前に設定 
したことびある場合、同じ時刻 
に運転を開始したいとさは、こ 
の操作は不要です。 

(厮 P 17 「メモ IJ - タイマー機能」） 


室温/時間 室温/時間合わせ 



設定時間がたつと運転開始 

♦ 

1時間後、運転停止 


*30 分単位で、残り時間を表示します。 

* 残り時間び0分になったら、運転ランプ点灯。 

* おはようタイマーによる運転時間は、 ] 時間です。（変 


* 運転ランプ消灯。 

* おはようランプ点滅 D 

(点滅を解除する場合は、運転スイッチを押す) 


くおはようタイマーを解除したいとき> 


おはようスイッチを 
r 切 J にする 





室温/時間 


室温/時間合わせ 


L 


□ック同時押し 
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ます。（「州に設定してわ、運転開始時に26む設定に変わります） 

運転を開始したい時刻び午前ス00とすると、運転開始までの時間は 
ります。 


* おはようランプ点灯。 

* 前回の設定時間を表示します。 

* 操作後、約] 0秒たつと表示部び暗くなります。 


•暖房運転中に、おはようス 
イッチを r 入」にずると 

運転び停止し、おはようタイマーび 
設定されます。 

•停電したり、電源プラグを 
抜いたりずると 

* 設定した時間は U セットされます。 
* おはようタイマー設定中の場合、 
おはようタイマーは解除されます。 
* 再通電したとさ、表示部に「00」び 
点滅します。 ( c ^ P 26) 


* 何時間後(何分後)に運転開始するか計算 
した時間を設定します。 

*30 分〜24時間の間で、30分単位で設 

デでホ丰ず 

* 操作後、約] 0秒たつと表示部び暗くな 
ります。 


要でさません） 


* おはよラランプ消灯。 

* 運転スイッチを押しても解除でさます。 


■メモリータイマー機能 

一度おはようタイマーで運転すると、次回からはおはようスイッチ 
を押すだけで、前回と同じ時刻に運転を開始する機能です。 


初めておはようタイマーを使用するときは 

P 1 6の手順 2 のように、運転を開始するまでの時間 
を計算して設定する必要びあります。 


いま夜の9時3日分で、明日の朝7時に運 
転を開始する場合、設定時間は••- 



© 


何時間後かな' 



の 


次か!5のおはようタイマーでは 


P 1 6の手順 2 をしなくても、「おはようスイッチ」を 
押すだけで、前回と同じ r 時刻」 に運転を開始します。 


いつ「おはようスイッチ」を押しても、 
前回と同じ「時刻」に運転を開始するんだ！ 




前回と同じ「時刻」に開始 



使いかた 
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1 時間後に輔のに運転を停止ずるく 33 をすみタイマ- > 



1時間たてば、自動で停止。 
(あたたかい状態で眠れます) 



運転中、おやすみスイッチを r 入」にする 


(pXAtTC I J 



* おやすみランプ点灯。 

* 運転停止中におやすみタイマーを設定 
すると、運転を開始します。 

* おやすみタイマーによる運転時間は、 

1時間です。（変更でさません） 


1時間後、運転停止 


* おやすみランプ、運転ランプ消な。 


くおやずみタイマーを解除したいとき> 


おやずみスイッチを 
r 切 J にずる 



* おやすみランプ、運転ランプ消な。 

* 運転スイツチを押しても解除でさます。 
(運転び停止します） 


•おやずみ運転中に停電した 
り、電源プラグを抜いたり 
ずると 

* おやすみタイマーは解除されます。 
* 再通電したとさ、表示部に「00」び 
点滅します。（な平 26) 


78 








































タイ 7 —を組み合わせて、こんな使いかたもできます 

■おはようタイマーの設定中でも、おやずみタイマーで運転ずることができまず 


※時間は例です。 


夜9:00 


「おやすみタイマー」び終わり 
自動的に運転停止 


「おはようタイマー」び終わり 
自動的に運転停止 


夜10:00 




朝7:00 





■おやずみタイマーで運転中でも、おはようタイマーを設定ずることができまず 

※時間は例です。 


「おやすみタイマー」び終わり 
自動的に運転停止 


夜10:00 




「おはようタイマー」び終わり 
自動的に運転停止 


朝7:00 


幸月盗0 



(運転停止） 


使いかた 
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部屋があたたまったあと、 

自動的に温度を抑えるくセーブ運転> 



室温/時間 


室温/時間合わせ 


おはよラ 


おやずみ 



:]ック同時押し- 


お部屋のあたためすざを 
抑えます。 


運転 

入/切 


7運輯中、セーブスイッチを r 入」にする 

(pX^TU S ) 


ツ' 

、妻で押す 



* セーブランプ点灯。 

* セーブ運転を開始します。設定温度に 
なると、30分ごとに rc ずつ、2回に 
わたって温度を下げます。（設定温度 
表示は変わりません） 

<セーブ運転イメージ図〉 


設定室温 


め さらに 
、 rc 低め 


くセーブ運きちを解除したいとき> 


セーブ スイッチを 
r 切 J にずる 





* セーブランプ消灯。 


•停電したり、電源プラグを 
抜いたり、運転スイッチ「切」 
にしたりしてち 

セーブ運転は解除されません。 


分 

〇 

3 


分 

〇 

3 


間 

寺 

nuu 


-室温 


20 












































スイツチ操作をでさないよラにするく操作 □ ック> 



室温/時間 


室温/時間合わせ 


おはよラ 


おやずみ 




• □ック同時押し一 


おテさまのいたずらや、 
誤作動の防止に。 


セーブ 


運転 

入/切 


7 〇と田を同時に約1秒間押ず 

磁お 7 C J ノ 



* I □ツク表示 ( fi ) 点灯。 

* 運転スイツチの「入」「切」に関係なく、 
設定でさます。 

* 操作□ツク中は、操作□ツク解除およ 
び運転スイツチ「切」外の操作はでさ 
ません。 


く操作□ックを解除したいとき> 


約1秒間押ず 



* □ック表示消な。 


•停電したり、電源プラグを 
抜いたりずると 

操作□ックは解除されます。 


使いかた 
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ブザー音の有無を切り替える 


スイッチ操作時や、安全 
装置びはたらいたとさに 
鳴るブヴー音の有無を切 
り替えることびでさます。 



室温/時間 


室温/時間合わせ 



-□ック同時押し一 


運転 

入/切 



2 


準備 


運転スイッチを「切」にし、ファンび止まってから(温風吹出し□から風び出ていない状態)、 
電源プラグを抜いてください。 


7 おはようスイッチを押しなが S 、 

電源プラグを電源コンセントに差し込む 



ブヴー音切り替え 
表示に変わります 


2 H または H を押す 



室温/時間 


00 


ブヴー音「なし」になります 


室温/時間 


ご 


ブヴー音「あり」になります 


3 電源プラグを 
抜を差しする 

(お定 ■ TeJ ノ 
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いったん抜いて 



再度差し込む 



























































日常の点検-お手入れ-1 


点検-お手入れの前に 


運転 


03 

い/切 

必ず運乾を停止 
して<ださい 

蚊 



ファンが止まつてか5 (温風吹出 
し□か5風び出ていない状態)、 
電源プラグを抜いてください 


点検(使用ずるたびに） 


ガスコードの先は、ガス栓およ 
び機器に、正しく差し込んでい 
るか？ 

正しい差し込みち法(塚^ P 12) 


機器や温風吹出し口の周囲に 
燃えやすい物を置いていないか？ 

燃えやすい物を機器から離す。 

^_ J 

•••• 

•••••• 

温風吹出し□にホコリがたまつ 
ていないか？ 

温風吹出し□の掃除 O ^ P 24) 




(正面) 



エアフィルターは、正しく取り 
付け5れているか？ 

エアフイルターの取り付けかた 
(が 24) 


エアフイルターにホコリがたまつ 
ていないか？ 

エアフイ j レターの掃除(缺 P 24) 


使いかた ■ 必要なときに 
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日常の点検-お手入れ-2 


お手入れ （1 か月に1回じ1上) 


* お手入れ時は、ケガ防止のため、手袋を着用ずることをおずずめしまず。 

* 必ず運乾を停止し、フアンが止まってか5(温風吹出し□か5風が出ていない状態)、電源プラグを巧いてください。 
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こんなとをは 


停電したとき 


* 運転中に停電した場合、ファンび止まって内部に熱びこわり、機器び熱くなることびあるため、機器には触 
れないで < ださい。 

* 再通電時に、表示部に「00」「14」「72」び点滅している場合びあります。 P 26 〜27に従って処置をしてください。 


運転中に、フィルター掃除表示び点滅したとき 



【運転中の表示例】 


* こんなとさに点滅します。 

-エアフィルターや温風吹出し□び障害物で而さびれている。 

が障害物を取り除いたのち、運転スイッチを「切」「入」してください。 

-エアフィルターや温風吹出し□びゴミやホコ U で詰まっている。 
t ^ P 24 のち法で掃除したのち、運転スイッチを「切」「入」してください。 

※エアフィルターや温風吹出し□を掃除しても表示び消灯しないとさ 
は、機器内部にゴミやホコ IJ び詰まっている場合びあるため、販売 
店または、わよりのガス事業者(供給業者)に連絡してください。 

* フィルター掃除表示の点滅中は、最大暖房能力をおよそ半分下に絞っ 
て、運転します。 


長期間使用しないとを 


I . 運乾スイッチを 
「切」にずる 


2. フアンが止まって(温風 
吹出し口か!5風が出て 
いない状態)、機器が巧 
分に冷えてか!5、電源 
プラグを巧く 



3. ガス拴を閉める 
タイプのちのは 
ガス检を閉める 



4. ガスコードを外し、ガスコードと機器のガス接続□にキャップをする 



5. 温風吹出し□やエアフィル 
ターを掃除ずる(な = P 24) 


6. お買い上げになったときの箱に正しく入れ、直射日光の当たる場所や高溫になる場所を避けて、保管する 



ビニー J レの 上から捆包材を 
セットして、ふたを閉めます 



ビ ニール 


必要なときに 
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故障.異常かな？と思った 5-1 


表示部に数字が点滅しているときは 

安全装置びはたらいて運転中に機器び停止したら、故障表示と運転 
スイッチび点滅し、ブヴーでお知らせします。 

下記に応じた処置をしてください。 



故障表示 

作動した安全装置 

原因 

nn 

UU 

♦停電時安全装置 

運転中に停電などで電源び遮断した場合、ガスを止め、運 
転を停止します。 

運転中やおはようタイマー設定中に、電源プラグを 
抜いた。（または停電した） 

n 1 

U 1 

•8 時間自動消乂機能 

消し忘れ防止のため、運転開始後 8 時間たつと、自動的に 
停止します。 

連続で 8 時間暖房運転した。 

广〇 

、•い 

♦乾倒時ガス遮断装置 

機器び転倒した場合、ガスを止め、運転を停止します。 

運転中に機器を移動させた。 

機器び転倒した。 


♦立消え安全装置 

点乂時にバーナーへ着乂しなかった場合、ガスを止め、運 
転を停止します。 

ガス栓び全開になっていない。 

ガスコードの脱着により、ガスコード内に空気び 
入った。 

ガス種び合っていない。 

公 

♦立消えち全装置 

バーナーの炎び消えた場合、ガスを止め、運転を停止します。 

ガス栓び全開になっていない。 

強い風び吹いて、炎び消えた。 

♦不完全燃焼防止装置 

不完全燃焼をする前に、ガスを止め、運転を停止します。 

エアフィルターびホコ U などで詰まっている。 

閉めさった部屋で長時間運転したため、空気中の酸 
素び減少し、不完全燃焼をした D 

n 

♦過熱防止装置 

機器内の温度び異常に高くなった場合、ガスを止め、運転 
を停止します。 

(「<"-!」点滅時は、フィルター掃除表示ち点滅します） 

エアフィルターびホコ U などで詰まっている。 

温風吹出し□に障害物びある。 

運転停止後、ファンび動いている(温風吹出し□よ 
り風び出ている）間に電源プラグを抜き差しし、再 
度運転スイッチを「入」にした。 

15 

約 4crcii (上の室内の空気を吸い込み、この状態び 
約 10 分上続いた。 

E "? 

参 ファン回乾検出装置 

ファンび動かない場合、ガスを止め、運転を停止します。 

機器故障の可能性びあります。 

nn 

0 —, 

♦スイッチ回路安全装置 

運転スイッチ回路-おはようスイッチ回路-おやすみスイッ 
チ回路に異常びおさた場合、ガスを止め、運転を停止します。 

運転スイッチ-おやすみスイッチ-おはよラスイッ 
チのいずれかのスイッチを約]日秒 iu 上押し続けた。 

n 1 

♦過熱防止装置 

機器内の温度び異常に高くなった場合、ガスを止め、運転 
を停止します。 

機器故障の可能性びあります。 

广 !•？ 

♦過熱防止装置 

機器内の温度び異常に高くなった場合、ガスを止め、運転 
を停止します。 

運転停止後、ファンび動いている（温風吹出し□よ 
り風び出ている）間に電源プラグを抜き差しし、再 
度運転スイッチを「入」にした。 

表示なし X ’ 

♦過電流保護装置 

過電流び流れた場合、ガスを止め、運転を停止します。 

機器故障の可能性びあります。 
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※表示部やランプは消打します。ブヴーでのお知らせもしません。 


































処置 


① ファンび止まって内部に熱びこもり、機器び熱くなることびある 
ため、充分冷えるまで待つ。（機器に触れないようま意する） 

② 運転スイッチを「切」「入」して、故障表示び出ないことを確認する。 

運転スイッチを「切」「入」して、故障表示び出ないことを確認する。 

機器を正ししが態に設置したあと、運転スイッチを「切」「入」して、 
故障表示び出ないことを確認する。 

① ガス栓を充分に開ける。 

② 運転スイッチを「切」「入」して、故障表示び出ないことを確認する。 

① ガスコードび確実に接続されていることを確認する。 

② 運転スイッチを「切」「入」して、故障表示び出ないことを確認する。 

適合するガス種を銘板 (^ P 4) で確認する。 

① ガス栓を充分に開ける。 

② 運転スイッチを「切」「入」して、故障表示び出ないことを確認する。 

① 風の影響を受けないようにする。 

② 運転スイッチを「切」「入」して、故障表示び出ないことを確認する。 

① エアフイルターの掃除をする。 (^ P 24) 

② 運転スイッチを「切」「入」して、故障表示び出ないことを確認する。 
部屋の換気を充分におこなラ。 

① エアフイルターの掃除をする。 (^ P 24) 

② 運転スイッチを「切」「入」して、故障表示び出ないことを確認する。 

① 障害物を取り除く。 

② 運転スイッチを「切」「入」して、故障表示び出ないことを確認する。 

運転スイッチを「切」「入」して、故障表示び出ないことを確認する。（機 
器内の温度を下げるためファンを回しています。ファンび止まるま 
では、_電源プラグを抜かないでください）_ 

① 室温び下びるまで待つ。 

② 運転スイッチを「切」「入」して、故障表示び出ないことを確認する。 
販売店または、わよりのガス事業者(供給業者)に連絡してください。 


運転スイツチを「切」「入」して、故障表示び出ないことを確認する。 


販売店または、わよりのガス事業者(供給業者)に連絡してください。 

運転スイッチを「切」 r 入」して、故障表示び出ないことを確認する。（機 
器内の温度を下げるためファンを回しています。ファンび止まるま 
では、= 電源プラグを抜かないでください） 

販売店または、わよりのガス事業者(供給業者)に連絡してください。 


•お知!5せ 

故障表示中に運転スイッチを押す 
と、故障表示は消えます。 

•左記 m 外の故障表示が出た 
ときや、左記の処置をして 
もなお表示がくりかえし出 
るとさは 

① 運転スイッチを「切」にする。 

② ファンび止まっていることを確 
認してから、電源プラグを抜く。 

③ ガス栓を閉める。 

④ 販売店または、わよりのガス事 
業者(供給業者)に連絡する。 


必要なときに 
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故障.異常かな？と思った 5-2 




3 


停 

止 

ず 

る 


お 

た 

た 

ま 

0 

か 

た 


を 


い 


こんなとをは 

こんなことび考え5れまず 

処置 

運乾(燃焼）しない 

電源プラグびしっかり差し込まれていませ 
ん。 

電源プラグを確実に差し込んで 
<ださい。 


ガス栓び全開になっていません。 

ガス检を全開にしてください。 


停電しています。 

復旧を待ってください。 


ガスコードび折れているか、巧びっていま 
す。 

ガスコードががれたり巧びった 
りしないよ5にして< ださい。 


エアフィルターにホコ U び詰まっています。 

エアフィルターの掃除をしてく 
ださい。（煩=ド24) 


温風吹出し□に障害物びあります。 

機器の周囲に物を置かないよう 
にしてください。 0^ P 5) 

スイッチを巧しても作動し 
ない 

(運睹•おはよう-おやすみ- 
セーブ スイッチ） 

正し<操作でさていません。 

「ピッ」と鳴るまでスイッチを巧 
し続けてください。 

操作□ックびかかっています。 

操作□ックを解除してください。 

(帥 21) 

自動的に運転が停止した 

おはようタイマーによる運転開始の]時間 
後、自動的に停止し、おはようランプび点 
減します。 

運輯スイッチを巧して、おはよ 
うランプの点滅を解除してくだ 
さい。 

8時間自動消乂機能が 
はた！5かない 

暖房運転中におはようタイマーやおやすみ 
タイマーびはたらくと、連続した運転時間 
の合計び8時間上になっても、8時間自動 
消火機能ははたらさません。 

ご安/こ\ください。異常ではあり 
ません。 

タイマーによる運転開始から約 
] 時間後に、自動的に停止しま 
す。 

現在室温が設定温度上に 
なったり、部屋があたたま 
りずざたりする 

部屋の構造や機器の設置場所、外気温など 
によっては、設定温度上になることびあ 
ります。 

ご安/こ\ください。異常ではあり 
ません。 

設定温度を下げるか、運転ス 
イッチを「切」にして、温度調節 
をおこなって < ださい。 


機器後面の感温部 (な 中 10) に、すき間風や 
冷たい空気などび常に当たっています。 

感温部が冷えないような場所に 
機器を移動させてください。 

部屋のあたたまりが悪い 

フィルター掃除表示び点滅している場合は、 
エアフィルターや温風吹出し□び障害物で 
而さびれているか、 DS やホコ U び詰まっ 
ています。 

P 2 曰 r 運乾中に、フィルター掃除 
表示が点滅したとき」をご覧のう 
え、処置をしてください。 


設定温度び適正ではありません。 

設定温度を上げて < ださい。 

(帥 14) 


部屋の窓や戸び開いています。 

窓や戸を閉めてください。 


部屋の広さと機器の暖房能力び合っていま 
せん。 

機器の暖房能力に合った場所で 
使用ずるか、他の暖房器具と組 
み合わせて使用してください。 
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に 

お 

い 

が 

ず 

る 


I 


そ 

の 

他 


こんなとをは 

こんなことび考え 5 れまず 

処置 

ガスのにおいがずる 

ガスコードびひび割れているか、穴び開い 
ています。 

ガスコードを交換してくださ 
い。 


当社指定のガスコードを使用していません。 

当社指定のガスコードを使用し 
てください。〜 13) 


ガスコードびガス接続□にさちんと差し込 
まれていません。 

ガスコードを正しく差し込んで 
ください。 （塚 平 12 〜 13) 


ガス接続□に傷びついています。 

★修理が必要なため、，販売店ま 
たは、もよりのガス事業者(供 
給業者)に連絡してください。 


ガス接続□にゴ S などの異物びついていて、 
ガス接続□とガスコードの間にすさ間びで 
さています。 

ゴミなどを取り除いたあと、ガ 
スコードを接続してください。 

異臭がずる 

U フォーム後や新築の場合、部屋の建材か 
ら化学物質び出ていることびあります。 

建材からの臭いであり、機器の 
異常ではありません。 


【物び焼けたよラな臭いびする場合】 

機器内部にホコ U び詰まっています。 

★分解修理び必要なため、，販売 
店または、もよりのガス事業者 
(供給業者)に連絡してください。 


機器の近くで、ヘアースプレーや消臭スプ 
レーなどの化学薬品を使用すると、異臭び 
する場合びあります。 

機器の近くで使用しないでくだ 
さい。 （厮 P8) 

初めて使うときに、 

機器か 5 煙やにおいが出る 

1初めて使うとさ、機器に付着した油び焦げ 

て、煙やにおいび出る場合びあります。 

ご安/こ\ください。異常ではあり 
ません。しばらくすると自然に 
なくなります。 

着乂時に 

「ボッ」という音がする 

着火音です。 

ご安/こ\ください。異常ではあり 
ません。 

着乂時に 

「ヒュー」という音がずる 

ガスコードを脱着したとき、ガスコードに 
空気び入ったためです。 

ご安/こ\ください。異常ではあり 
ません。 

点乂 •消乂直後に 

「チリ、チリ」 r コツン、コツン」 

という音がする 

熱により、バーナーび膨張•収縮する音です。 

ご安/こ\ください。異常ではあり 
ません。 

暖房運乾中に 
「シャー」という音がずる 

1ガスの通過音です。 

ご安/こ\ください。異常ではあり 
ません。 

運乾スイッチを r 切」にして 
も、しば! 5 く温風吹出し □ 
より風が出ている 

機器内の異常過熱を防止するため、機器内 
の温度び下びるまでフアンを回して、温風 
吹出し□より風を出します。（内部び;令える 
と自動的に止まります） 

ご安/こ\ください。異常ではあり 
ません。 

フアンび止まるまで、電源プラ 
グを抜かないでください。 

シーズン初めや、しば! 5 く 
の間運乾しなかったあとに 
再使用ずると、なかなか点 
乂しなかったり、再度点乂 
動作したりずる 

ガスコードを脱着したとき、ガスコードに 
空気び入り、着火直後に火び消えることび 
あ 0 ます。 

このようなとさ、 ] 回だけ自動的に再点火動 
作をおこないます。 

ご安/こ\ください。異常ではあり 
ません。 


必 

要 

な 

と 

さ 

に 
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主な仕様 


本仕様は改良のためお知らせせずに変更することびあります。 


仕様表 


品 名 

NR- 巨] 20FH-WH 

NR-B135FH-WH 

型 式 

GFH-2401S 

GFH-4001S 

外形寸法 ( mm ) 

幅 4] 7X 奥行] 28( 脚部] 56) X 高さ 377 

幅 500 X 奥行]己 4 (脚部] 84) X 高さ 445 

質 量 ( kg ) 

6.0 

8.2 

消費電力 （ W ) 
(己 0/60HZ) 

15/15 

20/20 

待機時消費電力 （W ) 

運転スイッチ「切」時（コンセント差し込み時）：約 0.5/0 .己 

接 

続 

ガ ス 

ガスコード(ル□径迅速継手） 

電 源 

AC100V 己 0/60HZ (電源つード長さ 2m) 

燃焼ち 式 

ブンゼン燃焼式 

給排気焼ち式 

開放式 

放熱ち 式 

強制対流式 

点火ち 式 

高圧連続放電点乂式 

安全装置 

停電時安全装置、転倒時ガス遮断装置、立消え安全装置、不完全燃焼防止装置、 

過熱防止装置、ファン回転検出装置、スイッチ回路安全装置、過電流保護装置、 

8 時間自動消火機能 


能力表 


品名 NR-B120FH-WH 


使用ガス 

] 時間当たりのガス消費量 
瞄促槪〜弱] 

暖房の目安 

kW 

木造家屋 

コンク IJ ート造家屋 

都市ガス 

13A 

2.44 〜 0.52 

7 畳まで 

9 畳まで 

12A 

2.27 〜 0.49 

6 畳まで 

8 畳まで 


品名 NR-B135FH-WH 


使用ガス 

] 時間当たりのガス消費量 
瞄促樹〜弱] 

暖房の目安 

kW 

木造家屋 

コンク IJ ー ト造家屋 

都市ガス 

13A 

4.07 〜 0.76 

1 ] 畳まで 

1 己畳まで 

12A 

3.78 〜 0.7] 

10 畳まで 

14 畳まで 


初期設定一覧 


項目 

初期設定 

暖房の設定温度 

22で 

おはようタイマーによる運転開始までの時間 

8時間 

ブヴー音 

あ0 
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1已6(]84) 


(単位： mm ) 


) 内は、 NR - B 13 己 FH - WH の寸法です。 


外形寸法図 



アフターサービス 


サービスを 依頼されるとき 

P 26 〜29の「故障-異常かな？と思ったら」を調べていたださ、それでも不具合やご不明な場合は、 

お客さまご自身で修理なさらずに、販売店または、わよりのガス事業者(供給業者)にご連絡ください。 

【連絡していたださたい内容】 

1 . ご氏名-ご住所-電話番号-道順(付近の目印） 3. お買い上げ曰 

2. 品名： NR - B 120 FH - WH …機器コード：11049121日517 4. 故障または異常の内容(できるだけ詳しく） 

NR - B 13 日 FH-WH •••機器コード：11049121052日 日.訪問ご希望日 


保証について 


この取扱説明書には保証書びついています。必ず販売店名-お買い上げ曰などび記入されているのを確認して 
ください。保証書の内容をよくお読みになったあとは、大切に保管しておいてください。 

無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能び維持でさる場合、有料で修理いたします。 


補修用性能部品の保有期間 


この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造中止後6年です。 

なお、補修用性能部品とは、製品の性能を維持するための部品です。 


転居される場合 


転居されるとさは、機器(銘板）に表示してあるガスの種類-電源(電圧-周波数)び転居先と合っているか必ず 
ご確認ください。不明のとさは、転居先のガス事業者(供給業者）にご相談ください。 

ガスの種類の異なる地域へ転居されるとさは、機器の改造•調整び必要です。この改造•調整に伴う費用は、 
保証期間中でわ有料です。 

※ガスの種類によっては改造*調整でさない場合びあります。 


点検整備のおずずめ（有料) 


* 長時間、安全快適にご使用していただくために定期的に (3 シーズンに1回程啟「点検整備」を受けられること 
をお勧めします。 

* 「点検整備」は、販売店または、わよりのガス事業者(供給業者)にご用命ください。 

* 「点検整備」の内容は、『機能部品の点検、確認』『掃除整備』となります。 



(の寸寸)トトの 



必要なときに 
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保証書 


品名 

ガスフアン ヒーター 

NR-B1 20FH-WH NR-B1 3 己 FH-VVH 

1 


型式 

GFH-2401S GFH-4001S 



上記本体をお買い上げいたださましてありびとラございます。この保証書は 

る場合に、本書記載内容で無料修理をお約束するをのです。 

言己 

、東京ガス供給区域内において、都市ガスにてご使用にな 


1. 保証期間は、お買い上げの曰から3年間とし、本体を巧象にします。 

2. 万一故障の場合は、お買い上げの販売店または、をよりの東京ガスへお申し出ください。原則として、出張修理いたします。 

3. サービス員びお伺いした時に、本証書をご提示下さい。 

4. 保証期間内においてち、次の場合は有償修理といたします。 

(1) 住宅用途外でご使用になる場合の不具合 

(2) 取扱説明書等の記載事項によらないでご使用した場合の不具合 

(3) 器具を調整、改造された場合の不具合(但し、当社都合の場合はのぞさます） 

(4) お買い上げ後、取付場所の移動、落下等による不具合 

(己）建築躯体の変形等器具本体1；(外に起因する当該器具の不具合、塗装の色あせ等の経年変化またはご使用に伴う摩耗等によ 
り生じる外観上の現象 

(6) 強い腐食性の空気環境に起因する不具合 

(7) 犬、猫、ねずみ、屋虫等の動物の行為に起因する不具合 

(8) 乂災や凍結、落雷、地震、噴乂、巧水、津波等の天変地異または戦争、暴動等の破壊行為による不具合 

(9) 電気、給水の供給トラブル等に起因する不具合 

(10) 指定規格！;^外のガス、電気または熱媒等をご使用したことに起因する不具合 

(11) 本保証書を紛失された場合 

己.無料修理やアフターサービス等についてご不明な場合はお買い上げの販売店または、をよりの東京ガスへお問い合わせ下さい。 



保証責任者 東京巧殘務式会社 〒 1 05-8527 東京都港区海岸 1 T 目 5 番 20 号 





■お買い上げ曰および販売店名 



■修理記録 

この本体の修理記録は、本体の表面カバー裏に収納した故障診断シートに記録します。 

■お客さまへ 

1. この保証書をお受け取りになる時に販売年月曰、販売店、扱者印び記入してあることを確認してください。 

2. 本証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保をしてください。 

3. 無料修理期間経過後の故障修理等につさましては「アフターサービス」の項をご覧ください。 

4. この保証書によって保証書を発行している者(保証履行ち•保証責任者)、およびそれ iU 外の事業者に対する 
お客さまの法律上の権利を制限するちのではありません。 




























